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Es ist
Es ist also mit Riicksicht auf die viel zu hohen Temperaturen technisch ausgeschlossen, Gase in geschlossenen Kessein nach Art der Dampfkessel dutch auBere Fe.uerung auf Driicke von mehr als 2 kg/qcm zu bringen.
2. Ein brennbares Gemisch aus Leuchtgas und Luft enthalte so viel Gas, daB auf 1 cbm Gemisch von 0° und 760 mm bei der Verbrennung 500 Cal frei werden.
Welche Temperatur- und Drucksteigerung tritt bei der plotzlichen Verbrennung unter unveranderlinhem Rauminhalt ein?
Die Temperatursteigerung hangt wegen der Zunahme der spez. Warme mit der Temperatur in gewissem Grade von der Anf angstemperatur 2\ ab. Ist diese bekannt, so folgt die Temperatursteigerung t aus Taf. I gemaB Abschn. 14. Unter der Voraussetzung, daB das Feuergas etwa 50 v. EL Raum-teile Luft enthalt, ergibt die Warmemengenkurve fiir ty = 0,5 in Taf. I bei den Anfangsttemperaturen
^ = 100°            200°            300°            500°,
oder
T1 = 373              473              573              773 abs.
die Endtemperaturen
4 = 1475            1560             1635             1800° G,
daher
r2 = 174S            1833             1908            2073,
daniit wird das Drueksteigerungsverhaltnis
^ = •^==4,69             3,88             3,33             2,68,
Pi         Ti
also abnehmend mit wachsender Anf angstemperatur.
Der Enddruck p% ist durch den Anfangsdruck mitbestimmt.
Betragt dieser beziehungsweise (etwa infolge adiabatischer Verdichtung eines Gemenges von 1 at)
Pi = I                2,5             5                14    at abs.?
so wird"
^2r=4,69           9,70          16,65           37,6 at abs.
Bei innerer Warmeentwicklung,. wie sie in den Verbrennungsmotoren benutzt wird, ist also im Gegensatz zu auBerer Erhitzung die ,,Warmezufuhr unter konstantem Volumen" ein sehr geeignetes Mittel zur Erzielung von motorisch brauchbaren Driicken. Die hohen Temperaturen werden in den Verbrennungsmotoren durch ihre kurze Dauer und die kraftige Kiihlung der Wande unschadlich. Diese erhitzen sich weitaus nicht so hoch, wie die Ver-brennungsprodukte.
20.  Zustandsanderung bei unveranderlichem Druck.
In einem GefaB vom Volumen 715 Fig. 27, wird Gas von der Temperatur T± durch einen mit der festen Belastung P ver-sehenen Kolben auf der Spannung p erhalten. Bei Erwarrnung von auBen steigt die Temperatur und gleichzeitig dehnt sich das Gas aus, der Kolben steigt.
Schiile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                            7eilung von Warme erhitzt. Zur Erhohung der Temperatur auf T2 ist fur jedes kg Gas die Warmesamt  zu Bertoi* Liohterfelde West, 1914, Verfahren und Ergebnisse der Prufung von stoffm.   I. u. II."werden.arme aufnimmt. Aus der Temperaturerhohung und dem Gewicht des er warm ten Wassers kann die iibertragene Warmemenge berechnet werden (Kalorimeter).
